CHAPITRE  I.

vitesse de la lumiere; autrement dit, Fattraction produite par
I'electrisation se propage, d'une extremite a 1'autre d'un fil metal-
lique, au bout d'un temps t donne par la relation

ou e est la longueur du fil et 9 la vitesse de la lumiere. Par
consequent, si I'on experimente dans tine salle dont les dimen-
sions sont forcement tres restreintes, la transmission se fait en un
temps absolument inappreciable. Mais, si, au lieu d'un fil me-
tallique, on emploie un fil d'une substance vegetale, telle que le
colon, toujours un pen humide dans les conditions ordinaires, la
duree de la transmission devient appreciable. Ainsi, si I'on relie une
sphere S et un cylindre metalliques (fig. 2), par un fil de colon,

Fig. 2.

soulenu par des fils de soie (A'A, B7B) et si un pendule electrique
est place a petite distance de la sphere, on constate, en touchant
le cylindre avec un baton d'ebonite prealablement fro tie, qu'ati
bout de quelques secondes le pendule est attire park sphere. Avec
un fil de colon moins humide, il faudrait un temps plus long 5' avec
on fil tres sec, plusieurs heures seraient necessaires poor que la
transmission se produisit. Avec un fil de soie sec, en une heure,
Felectricite- n'aurait parcouru qu'une fraction de millimetre.uides; les corps solides opaques
